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WILAYAH KUPANG 


Tanggal 

Imsak 

Subuh 

Duha 

Zuhur 

Asar 

Magrib 

Isya 

01 Ramadhan 

04:42 

06:07 

11:47 

15:04 

17:37 

18:47 

02 Ramadhan 

04:42 

06:07 

11:47 

15:04 

17:36 

18:47 

03 Ramadhan 

04:42 

06:07 

11:47 

15:04 

17:36 

18:47 

04 Ramadhan 

04:42 

06:07 

11:47 

15:04 

17:36 

18:46 

05 Ramadhan 

04:42 

06:07 

11:47 

15:04 

17:36 

18:46 

06 Ramadhan 

04:42 

06:08 

11:47 

15:04 

17:35 

18:46 

07 Ramadhan 

04:42 

06:08 

11:47 

15:03 

17:35 

18:46 

08 Ramadhan 

04:42 

06:08 

11:47 

15:03 

17:35 

18:46 

09 Ramadhan 

04:42 

06:08 

11:47 

15:03 

17:35 

18:46 

10 Ramadhan 

04:42 

06:08 

11:47 

15:03 

17:35 

18:46 

11 Ramadhan 

04:42 

06:08 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

12 Ramadhan 

04:42 

06:09 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

13 Ramadhan 

04:42 

06:09 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

14 Ramadhan 

04:43 

06:09 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

15 Ramadhan 

04:43 

06:09 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

16 Ramadhan 

04:43 

06:09 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

17 Ramadhan 

04:43 

06:10 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

18 Ramadhan 

04:43 

06:10 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

19 Ramadhan 

04:43 

06:10 

11:47 

15:03 

17:34 

18:46 

20 Ramadhan 

04:43 

06:10 

11:47 

15:03 

17:33 

18:46 

21 Ramadhan 

04:44 

06:11 

11:48 

15:03 

17:33 

18:46 

22 Ramadhan 

04:44 

06:11 

11:48 

15:03 

17:33 

18:46 

23 Ramadhan 

04:44 

06:11 

11:48 

15:03 

17:33 

18:46 

24 Ramadhan 

04:44 

06:11 

11:48 

15:03 

17:33 

18:46 

25 Ramadhan 

04:44 

06:12 

11:48 

15:03 

17:33 

18:46 

26 Ramadhan 

04:44 

06:12 

11:48 

15:03 

17:33 

18:46 

27 Ramadhan 

04:45 

06:12 

11:48 

15:04 

17:33 

18:46 

28 Ramadhan 

04:45 

06:12 

11:49 

15:04 

17:34 

18:46 

29 Ramadhan 

04:45 

06:13 

11:49 

15:04 

17:34 

18:46 

30 Ramadhan 

04:45 

06:13 

11:49 

15:04 

17:34 

18:47 


Lokasi: KUPANG (10°12' LS 123°35’ BT) (GMT+8) 
Penetapan Waktu Subuh 17.5° 

Penetapan Waktu Isya 18° 

Waktu Ihtiyat Dzuhur: 4 menit Magrib: 2 menit 





